
LES ROSES. 
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ROSA GALLICA, 

( var. flore marmóreo .) 

R. germinibus globosis; flonbus magnis marmoreis; pedúnculo 
hispido; caule petioliscpie hispido - aculeatis; foliolis subovatis, subtus- 
villosis. And. Roses, cum Tab. 

R. Gallica marbled. Ait. Kew. ed. alt.Y&r. 7. Miss Law. Tab. 5 p 

R. Gallica marmórea, flore modice pleno, lucide purpureo, ca- 
lycibus pinriatis, germine pjriformi. Roess. Beschrei. der Rosen, 
part. 2, p. 56 . Non R. marmórea Id. 1 . c. p. 6, n° 2. An R. 
marmórea y Id. Roses, n ü 26? 

Rose mar bree. Hortul. 

Marbled Rose. Id. 

Die Marmorirte Franzrose. Id. 

LE ROSIER DE PROYINS, 

( Cañete a fleurs marbrées.) 

DESCRIPTION. 

Cest un Rosier qui s’éléve en buisson á la hauteur de trois 
ou quatre pieds. Ses b ranches sont armées de petits aiguillons 
courts, inégaux, presque droits, trés-rapprochés, principale- 
ment sur les rameaux florifores. Les feuilles se composent de 
cinq ou de sept folióles, la plupart ovales-arrondies á la base 
et au sommet, vertes en-dessus, plus pales en-dessous : elles 
sont portees par un pétiole légérement tomenteux, muni de 
plusieurs petits aiguillons recourbes, ayant a la base deux sti- 
pules assez larges, bifides et pointues au sommet. Les fleurs, 
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